





















DUAL-Plattenwechsler Nr. 1000 PLATENWECHSLER 


Vollautomatisch, für 8-10 Platten 25 
oder 30 em Ø allein oder gemischt 
bespielbar. Mit DUAL-Freischwinger- 
Tonabnehmer vernickelt, Dose dreh- 
bar für bequemen Nadelwechsel, mit 
Motor Nr. 80 bzw. Nr. 85, vernickelter 
Luxus-Plattenteller 30 em. 

Type 1000 W für W’strom DM 280.- 
Type 1000 U für Allstrom DM 290.- 
Durch Einknopfbedienung einfach- 
ste Handhabung. Auch als normaler 
Plattenspieler für Einzelplatten be- 
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delgeräusche beim Plattenwechsel 
vermieden. 


DUAL-Pattenspieler Nr. 13 

Elegant. Modell, Nußb. furniert, Klappe poliert. 
Paßt sich in seiner schönen Zweckform jedem 
Rundfunk- und Verstärkergerät an. Vollautoma- 
tischer Ein- u. Ausschalter, DUAL-Freischwinger- 
Tonabnehmer, Dose vernickelt und drehbar für 
bequemen Nadelwechsel, Lautstärkeregler (zu- 
gleich Nadelbecher) u. Luxus-Plattenteller 30 cm. 


Type W 13 für Wechselstrom DM 160.- 
Type U 13 für Allstrom . . . DM 168.- 





DUAL-Phono-Chassis Nr. 260 


Einbaufertig, mit neuem Motor Nr. 80 bzw. Nr. 85. 
Vollautomatischer Ein- und Ausschalter, DUAL- 
Freischwinger - Tonabnehmer, Dose vernickelt u. 
drehbar für bequemen Nadelwechsel, Lautstärke- 
regler (zugleich Nadelbecher) und Luxus-Platten- 
teller 30 cm ©. 





Type. 260 W für Wechselstrom DM 72.- 
Type 260 U für Allstrom . . . DM 80.- 


DUAL-MOTORE - DUAL-HANDDYNAMOS 


DUAL-PRÄZISIONSARBEIT 


altbewährt und weltbekannt 





